جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
نناذ الامتحانات العا 2 للد 3 5 اا رمز المدرسة 1088 رقم الصفحة من 1 ال 1 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ت العامه للدراسة المتوسطه / الدور الأول 

للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية الهدف الأهلية للبنين 


1 | 1421911088001 _| حسين سلام هاشم حجي 11000000 | صقر | م | م | م | سس لإ 0 
2 | 1421911088002 | حيدر علي سالم غازي __________| 20 | 20 | تع | %9 | 
_ 3 | 1421911088003 | رضاعبدالله هادي سلمان 000 | غ | غ | غ | غ | 
_ 4_| 1421911088004 | زين العابدين حسن حنون سعيد 0 | 59 | 93 | 92 | 85 | ناجم | 329 
_ 5 | 1421911088005 _| زين العابدين مصطفى امجد محسن ا | 53 | 89 | 93 | 76 | نج | ا31 
6 | 1421911088006 | سجاد ليث سليم‌رشيد 00000000 | غ إ۳ غ | غ | ê‏ 

7 | 1421911088007 | علي حيدر ياسر شلش ____ | 32 | %9 | 26 | 33 
_ 8 | 1421911088008 | علي رياض حامد حمزة __| 37 | 30 | 33 | 3 
_ 9 | 1421911088009 _| ليث حيدر ياسر شلش | 31 | 24 | 241 | 29 

10 | 1421911088010 | محمد عمار محمد باسل سلمان شوقي _ | _ 50 | 50 | 38 | 66 | مسل | 0 
11 | 1421911088011 | مصطفى خالد كاظم حسون 00000 | %4 | 22 | 33 | 29 

12 | 1421911088012 | مهدي صلاح عبدالكريم علي 00 | م ]| م | م | م | مسل | 00 
E | 1421911088013 | 13 |‏ | 5 | 5 | 5 | 56 | نجع | 26 | 





















يتين | اتتجحون | استلون | الاسبون | اتسيةشتوية 






برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


